ATENÇÃO: Para assistir às transmissões no Brasil, horário de Brasília: 

• somar 4h ao horário abaixo indicado como "verão" na Europa, que corresponde 
ao período de inverno no Brasil. 

• somar 2h ao horário abaixo indicado "inverno" na Europa, que corresponde ao 
período de verão no Brasil. 



CELEBRAÇÕES NA CAPELINHA DAS APARIÇÕES 
EM FÁTIMA - PORTUGAL 

1) HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES - VERÃO (Desde a Páscoa até final de Outubro) 

08:00 - De Segunda a Sábado, MISSA, em Italiano. 

10:00 - ROSÁRIO. Aos Sábados e Domingos. 

12:00 - ROSÁRIO, de 2 a a 6 a feira. 

12:30 - MISSA, na Capelinha. De Segunda a Sábado. 

14:00 - HORA DE REPARAÇÃO AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA. 

15:30 - De Segunda a Sexta-feira, MISSA, em Inglês. 

16:00 - ROSÁRIO. Aos Domingos. 

17:00 - SAUDAÇÃO a Nossa Senhora. Aos Sábados. 

18:30 - ROSÁRIO. Este Rosário, de 2 a a 6 a feira, é transmitido pela Rádio Renascença, 
Rádio SIM, TV e Rádio Canção Nova e Telepace. Ao Sábado e ao Domingo é transmitido 
pela Rádio SIM, também do grupo Renascença. Frequências da RR e da Radio SIM: 
http://www.rr.pt/qrupoRR/frequencias_qrupo.aspx Frequência da Rádio Canção Nova: 103,7 
FM 

21:30 - ROSÁRIO. Seguido de PROCISSÃO DE VELAS, no Recinto. À 5 a feira, procissão do 
Santíssimo. 

Nas Peregrinações Aniversarias, de Maio a Outubro, as celebrações realizadas no Recinto 
de Oração do Santuário de Fátima, na noite do dia 12 e na manhã do dia 13, são também 
transmitidas em directo via Internet. O programa das Peregrinações Aniversarias: 
. ./portal/index.php?id=2886 

Todos os domingos de Verão, a Missa das 11:00 é celebrada no Recinto de Oração do 
Santuário de Fátima, e é também transmistida em directo pelo mesmo meio. 

2) HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES - INVERNO (De Novembro à Páscoa) 

10:00 - ROSÁRIO. Aos Domingos e dias santos. 

12:00 - ROSÁRIO, de 2 a a Sábado. Excepto no dia 8 de Dezembro e dia 13. 



12:30 - MISSA, de 2 a a Sábado. 

14:00 - HORA DE REPARAÇÃO AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, na Capelinha. 
Aos Sábados, Domingos e dias santos. 

16:00 - ROSÁRIO. Aos Domingos e dias santos. 

18:30 - ROSÁRIO. Este Rosário, de 2 a a 6 a feira, é transmitido pela Rádio Renascença, 
Rádio SIM, TV e Rádio Canção Nova e Telepace. Ao Sábado e ao Domingo é transmitido 
pela Rádio SIM, também do grupo Renascença. Frequências da RR e da Radio SIM: 
http://www.rr.pt/qrupoRR/frequencias_qrupo.aspx Frequência da Rádio Canção Nova: 103,7 
FM 

21:30 - ROSÁRIO. 



